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Verlenging proceduretermijn omgevingsvergunning Bouwen Berenplaat 10, 
Spijkenisse 


Locatie 

Berenplaat 10, 3207 LB Spijkenisse. 


Omschrijving 

Het bouwen van een tijdelijke proefinstallatie. 


Soort procedure 
Gewoon (regulier). 


Dossiernummer 

20140280. 


Datum ontvangst 
2 december 2014 


Datum besluit verlenging 
29 januari 2015. 


Bezwaar 

U kunt nu geen bezwaar maken tegen deze aanvraag. 


Meer weten? 

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen 
via telefoonnummer: (0181) 69 64 46. 
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